S. II! P. 
WOJCIECH 


CHWAJA 


NAJUKOCHAŃSZY TATUŚ, DZIADZIO I PRADZIADZIO 


DŁUGOLETNI TRĘBACZ NA WIEŻY MARIACKIEJ 


przeżywszy lat 91, opatrzony św. Sakramentami, 
zasnął w Panu dnia 19 czerwca 1995 roku. 


MSZA ŚWIĘTA ŻAŁOBNA przy Zmarłym 
odprawiona zostanie w piątek dnia 23 czerwca 1995 r. 
o godzinie 14.30 w kaplicy na Cmentarzu Podgórskim, 
po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego do grobowca rodzinnego, 
o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku: 


CÓRKA, SYNOWIE, SYNOWE, WNUKI, 
PRAWNUCZEK I RODZINA 


* LILIA x Kraków, ul. Łazarza 19, tel. 21-24-80 


